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also muss
72)
'
sein. Stefan, der alle diese Gleichungen abgeleitet hat, findet als Integral, welches der Differentialgleichung 71^ und alien drei Be-dingungen geniigen kann,
73)     Ml = A           •--'•"" d/r, * = 2«   D*. ,J =
0
a; = 0 ist offenbar /^ = 0, fur x = h bekommt man wegen des Werthes von h
a
74)                                JVi = J. I e-z*-*a^ dz
o
als Beziehung   zwischen A  und «.     Ferner   ist   zu Folge der  Gleichung 72) fur x = h
75)                           A c-«2-2tt*j* = 2 a N --"^-^ •
^
Diese in Verbindung mit der vorletzten Gleichung giebt eine Gleichung fur cc allein, namlich
76)
Stefan uimmt nun an, dass die Diffusion des Dampfes durch das Ab-blasen an der Rohrenmiindung so unterstiitzt wird, dass, was an Dampf in der Zeiteinheit gebildet wird, sehr gross ist gegen Dampf und Luft
zusammen, die auf der  Flussigkeitsoberfluche lagern;  alsdann wird n
jy _ n
gegen N sehr gross sein, also auch /3 = - - eine bedeutende Zahl
*)i>
angeben, so dass man <e;'2 gegen 2&/3# fortlassen kann und ebenso a2 gegen 2 a2 ft. Alsdann geht die Gleichung fur u iiber in

o und zufolge des Werthes von ft in
n (N — N})
womit sich dann ergiebt
„   N                                        nDt
77l)                        vrenziren  wir   diese   Gleichung nach x und   beachten,  dass  nach Gleichung 20) auf Seite 347 des ersten Bandes
